المسجد النبوي في عهد النبي محمد صلی الله عليه وسلم 
|| توسعة النبي محمد صلی الله عليه وسلم عام 7ه 

|[ | توسعة عمر بن الخطاب عام 17ه 

مه توسعة عثمان بن عفان عام 29ه 


ا توسعة الوليد بن عبد العلك الأموي بين عامي 88ه- 891ه 


||!!] توسعة الإمام المهدي العباسي بين عامي 161ه - 165ه 
[ | توسعة عبد المجيد الأول العثماني بين عامي 1265ه - 1277ه 
| | التوسعة السعودية الأولى بين علمي 1372ه - 1375ه 


[ | التوسعة السعودية الثانية بين عامي 1406ه - 1414ه 


الحجرة لتنبوية الشريفة 


